NY DB Toxicológico - Alceste Del Cistia, 108 - Retiro São João - Sorocaba/SP 


TOXICOLOGICO 
— Doador 
Nome: RENATO DOS SANTOS SILVA 


CNES 2867192 - CRBM-1: 19445 
CNPJ para uso no RENACH: 12.433.420/0001-40 


Idade: 37a CPF: 981.282.302-63 RG: NÃO INFORMADO 


— Posto de Coleta 


CNH: NÃO INFORMADO 
Endereço: RUA NITEROI, O VILA NOVA - - MARACANÃ/ - CEP: 68710-000 


Nome: 29780 - BEM ESTAR CLÍNICA E DIAGNOSTICOS (PCL) 
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO 


Endereço: R MARECHAL DEODORO, 3928 - CENTRO - IGARAPE ACU - PA 
Cidade/UF: IGARAPE ACU/PA 


| escopo de acreditação deste laboratório. 


— Pedido 


A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 29780, no endereço R MARECHAL DEODORO-3928 - IGARAPE ACU/PA. Tal atividade não faz parte do 


Pedido: 1214729266 


Dt. Cadastro: 10/03/2023 
Nº Laudo: 07EHOSDB214729266 


NF: 


RELATÓRIO MÉDICO 


ENSAIO TOXICOLÓGICO DE 


E LARGA JANELA DE DETECÇÃO 


DATA DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO: 16/03/2023 


CONCLUSÃO: Foi constatado que não houve uso indevido de substância psicoativa pelo doador 


da amostra em questão. 


/ AA 


Dr. Carlos Alberto Mayora Aita 
Médico Revisor 
CRM-PR 22.323 

CPF 550.639.770-49 


Coletado em (10/03/2023 10:31) 


por Dr. Carlos 


an AAR 


Dr. Carlos Albei 


ayora Aita + CRM-SP 68.189 


Polinércio C 
Dir 


ouza * CRF 8 18.449 
Toxicologia 


0800 640 0380 | sac.toxicologicocndbdiagnosticos 


y.dbtoxicologico.com.br 


A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológico, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório. 


Assinado eletronicamente em: (16/03/2023 22:59) 


Aita - Patologista Clínico = ROE: 17.949 = 
CRM-PR: 22.323 
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DB Toxicológico - Alceste Del Cistia, 108 - Retiro São João - Sorocaba/SP - CNES 2867192 - CRBM-I: 19445 
D B CNPJ para uso no RENACH: 12.433.420/0001-40 


— Doador 


Nome: RENATO DOS SANTOS SILVA 
Idade: 37a CPF: 981.282.302-63 RG: NÃO INFORMADO CNH: NÃO INFORMADO 
Endereço: RUA NITEROI, O VILA NOVA - - MARACANÃ/ - CEP: 68710-000 


— Posto de Coleta 
Nome: 29780 - BEM ESTAR CLÍNICA E DIAGNOSTICOS (PCL) 
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO 

Endereço: R MARECHAL DEODORO, 3928 - CENTRO - IGARAPE ACU - PA 
Cidade/UF: IGARAPE ACU/PA 


A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 29780, no endereço R MARECHAL DEODORO-3928 - IGARAPE ACU/PA. Tal atividade não faz parte do 
| escopo de acreditação deste laboratório. 


— Pedido 
Pedido: 1214729266 Dt. Cadastro: 10/03/2023 
Nº Laudo: 07EHOSDB214729266 NF: 


RELATÓRIO DE ENSAIO - TOXCS 


ENSAIO TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO - CNH 


Data de recebimento: 15/03/2023 06:24 


Drogas Resultados Cut-off de Resultados 
triagem triagem quantitativos 
Anfetaminas Negativo 0,20 ng/mg 
Anfetamina 
Femproporex 
Metanfetamina, Ecstasy Negativo 0,20 ng/mg 
Metanfetamina 
MDMA (Ecstasy) 
MDA 
Mazindol Negativo 0,50 ng/mg 
Maconha (THC/Carboxy THC) Negativo 0,05 ng/mg 


Maconha (Maconha-THC) 
Maconha metabólito (Carboxy THC) 


Cocaína Negativo 0,50 ng/mg 
Cocaína 
Benzoilecgonina 
Norcocaína 
Cocaetileno 


Opiáceos Negativo 0,20 ng/mg 
Codeína 
Morfina 
Heroína metabólito 


Anfepramona Negativo 0,20 ng/mg 


DADOS DA AMOSTRA: 

Material: Pelos da perna 
Comprimento coletado: 2,00 cm 
Comprimento analisado: 2,00 cm 
Janela de detecção: 180 dias 


DATA DE VALIDADE DESTE LAUDO: 08/06/2023 
* De acordo com a Resolução CONTRAN n° 923 de 28/03/2022. 


Dr. Carlos Albei Polinércio Milena May 


Cut-off de 
confirmação 


0,20 ng/mg 
0,20 ng/mg 


0,20 ng/mg 
0,20 ng/mg 
0,20 ng/mg 


0,50 ng/mg 


0,05 ng/mg 
0,0002 ng/mg 


0,50 ng/mg 
0,05 ng/mg 
0,05 ng/mg 
0,05 ng/mg 


0,20 ng/mg 
0,20 ng/mg 
0,20 ng/mg 


0,20 ng/mg 


Página 2 de 3 


Hilero ogum À Iug 


CRBM-1: 19.445 
ico 


A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológico, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório. 


0800 640 0380 | sac.toxicologicoadbdiagnosticos.com.br 


w.dbtoxicologico.com.br 


TOXICOLOGICO 


— Doador 


Á DB Toxicológico - Alceste Del Cistia, 108 - Retiro São João - Sorocaba/SP - CNES 2867192 - CRBM-1: 19445 
D B CNPJ para uso no RENACH: 12.433.420/0001-40 


Nome: RENATO DOS SANTOS SILVA 
Idade: 37a CPF: 981.282.302-63 RG: NÃO INFORMADO CNH: NÃO INFORMADO 
Endereço: RUA NITEROI, O VILA NOVA - - MARACANÃ/ - CEP: 68710-000 


— Posto de Coleta 
Nome: 29780 - BEM ESTAR CLÍNICA E DIAGNOSTICOS (PCL) 
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO 

Endereço: R MARECHAL DEODORO, 3928 - CENTRO - IGARAPE ACU - PA 
Cidade/UF: IGARAPE ACU/PA 


A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 29780, no endereço R MARECHAL DEODORO-3928 - IGARAPE ACU/PA. Tal atividade não faz parte do 
| escopo de acreditação deste laboratório. 


— Pedido 

Pedido: 1214729266 Dt. Cadastro: 10/03/2023 
Nº Laudo: 07EHOSDB214729266 NF: 

Notas: 


A validade do resultado perante ao DENATRAN é de 90 dias a partir da data de coleta. 


Exame Toxicológico de larga janela de detecção realizado para verificação do uso das substâncias entorpecentes ilícitas e 
causadoras de dependência química ou psíquica acima descritas. 


Triagem qualitativa e teste confirmatório quantitativo realizados por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 
massas. 


Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais. 


Os resultados acima apresentados referem-se apenas as substâncias analisadas nessa amostra. 


Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo e qualquer reprodução de partes requer aprovação escrita do 
laboratório. 


A incerteza de medição de cada analito é considerada para a interpretação do resultado. 


Método. .: IT-SP-0077 / POP-SP-0488 / POP-SP-0467 / POP-SP-0470 


Coletado em (10/03/2023 10:31) Assinado eletronicamente em: (16/03/2023 23:16 
por Dra. Viviane Camargo Silva - CRBio: 120918/01-P 
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au AE / fetr Jeaus A- Suzuki 


Dr. Carlos Alberto Mayora Aita + CRM-SP 68.189 Polinércio Ci Souza + CRF 8 18.449 Milena Mayumi Arakaki Si 
Diretor Científico Gerente de Toxicologia 


A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológico, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório. 


0800 640 0380 | sac.toxicologicoçadbdiagnosticos.com.br 


www.dbtoxicologico.com.br 


